表お部の点のを消ずには 


電源コードをコンセントに差し込むと、電源日 FF の状態でち表示部が点巧し 
次々と変化します。（デモ機能） 



デモ機能動作中に 

"DEM 日日 FF" と表おずる 
まで巧したままにずる 

DEMO OFF 


上記操作をするたびに 

DEMO OFF (切)二 DEM 日日 N ( 入 ) 
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